BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 12 lipca 2019 r. Nr 148 (148) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lipca 2019 r. 
o decyzji odmawiającej uchylenia taryfy VEOLIA ENERGIA ŁÓDZ S.A. 2 
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Informacja 
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lipca 2019 r., 
odmawiającej uchylenia decyzji nr OŁO.4210.14.2018.BG z dnia 30 listopada 2018 r. 
zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne p.n.: 
VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. z siedzibą w Łodzi 


Postępowanie w sprawie uchylenia decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OŁO.4210.14.2018.BG z dnia 30 listopada 2018 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła 
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne p.n.: VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. 
z siedzibą w Łodzi (zwane dalej Przedsiębiorstwem) i zatwierdzenia nowej taryfy dla 
ciepła, zostało wszczęte w dniu 24 kwietnia 2019 r. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki po dokonaniu wnikliwej analizy wniosku, decyzją 
nr OŁO.4210.13.2019.BG z dnia 2 lipca 2019 r. odmówił uchylenia decyzji 
nr OŁO.4210.14.2018.BG z dnia 30 listopada 2018 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła 
ustaloną przez Przedsiębiorstwo. 


Przedmiotowa decyzja została przekazana Przedsiębiorstwu. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Łodzi 
/-/ 


Renata Mroczek 


Łódź, dnia 2 lipca 2019 r. 


